Salem Slide Results for the New York Area 
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TOT SALEM 
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35790 
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34808 
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32409 

34999 
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41750 
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43798 

30668 

30394 
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7525 

2559 

4966 

6394 

8694 

8001 

7576 

5660 

7159 

8452 

6759 

6647 

4906 

4238 

4046 

4410 

SALEM SP 

28006 

33231 

-4425 

31031 

26114 

26398 

27821 

32102 

25250 

26547 
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35103 

26375 
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26622 

25984 

SALEM NEW SOX 
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3543 
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2214 

2081 
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2092 

84 
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.0 
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2341 
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2834 
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1023 
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LT100 SOX <exc Sims) 

828 

175 
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769 
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730 

846 

761 

847 

1008 

869 

911 

773 

470 

577 

673 

FF 85 SP 

7968 

8776 

-606 

9220 

6536 

6543 

6977 

10954 

6040 

6460 

7066 

9328 

6525 

20897 

6760 

6428 

FF100 SP 

4183 

5023 

-640 

4358 

3961 

3973 

4245 

4092 

3834 

4040 

4031 

5005 

3825 

3505 

3659 

3635 

LT 85 SP 

7330 

9029 

-1699 

7699 

6644 

6851 

7138 

7506 

6538 

6852 

7154 

9606 

6845 

6419 

7158 

6861 

LT 100 SP 

4925 

5694 

-769 

5240 

4789 

4703 

4959 

5032 

4695 

4855 

4835 

5979 

4889 

4426 

4570 

4607 

SUM LTS 100 BOX 

2150 

2299 

-150 

2107 

2091 

2047 

2239 

2117 

2236 

2196 

1982 

2537 

1923 

2024 

1965 

2147 

ULT65SP 

2379 

2502 

-123 

2458 

•m 3 

2396 

2494 

2504 

2276 

2376 

2389 

2850 

2373 

2405 

2486 

2444 

ULT 100 SP 

2021 

2207 

-186 

2059 

1961 

1932 

2009 

2014 

1867 

1964 

1894 

2335 

1918 

1908 

1989 

2009 

FF 100 PREFERRED 

62 

80 

-18 

77 

50 

57 

56 

60 

62 

47 

58 

42 

82 

58 

59 

55 

LT 100 PREFERRED 

178 

223 

-45 

199 

167 

161 

178 

170 

164 

179 

147 

207 

165 

161 

160 

176 

TOT NEWPORT 

226913 

233906 

-6993 

225556 

203613 

228996 

245223 

251199 

201573 

230296 

226469 

349495 

210725 

218104 

261122 

241815 

NEWPORT BOX 

220263 

227466 

-7203 

219287 

198101 

222085 

237028 

242603 

189843 

224585 

218122 

339488 

200983 

211819 

253572 

235568 

NEWPORT SP 

6650 

6440 

210 

6269 

5512 

6912 

BIOS 

8596 

11730 

5713 

8348 

10008 

9742 

6285 

7550 

6247 

FF 85 BOX 

147431 

151832 

-4401 

147471 

131385 

149154 

159350 

162692 

123943 

149770 

141609 

232974 

134365 

141819 

170688 

155311 

FF 100 BOX 

39628 

40460 

-832 

38766 

35862 

40269 

42245 

43740 

34852 

39780 

40575 

60688 

35553 

38143 

46860 

45305 

LT 85 BOX 

27108 

2862Q 

-1512 

27066 

25272 

26672 

28744 

29316 

25496 

28028 

28634 

37099 

25072 

26458 

28874 

Z5486 

LT 100 BOX 

5977 

6554 

-576 

5984 

5583 

5990 

6487 

6221 

5736 

6215 

5934 

8042 

5631 

527G 

6541 

6049 

TOT KOOL 

44554 

43978 

577 

50974 

40643 

45419 

45823 

36146 

42232 

32138 

34567 

39893 

37370 

32754 

46381 

45714 

koolbox 

30215 

29946 

269 

31636 

30626 

33611 

30194 

17657 

23074 

17614 

17336 

19167 

16890 

17234 

31093 

33075 

KOOL SP 

14339 

14032 

307 

19338 

10017 

11808 

15629 

18489 

19158 

14524 

17231 

20726 

20480 

15520 

15288 

12639 

FF 85 BOX 

15891 

16137 

-247 

16479 

16192 

17540 

16709 

9229 

16783 

9812 

9213 

9998 

8637 

9066 

15949 

17326 

FF 100 BOX 

10354 

10163 

191 

11171 

10490 

11733 

9649 

5607 

3638 

4801 

5574 

6003 

5550 

5302 

9798 

11455 

MILO 85 BOX 

3034 

2854 

180 

3114 

3041 

3201 

2772 

2113 

1979 

2041 

1948 

2466 

2048 

1989 

3878 

3147 

MILO 100 BOX 

936 

791 

145 

872 

003 

1137 

1065 

708 

674 

960 

601 

700 

655 

877 

1468 

1147 

TOT MOONLIGHT 

AIM SHARES 

266 

510 

-243 

254 

274 

247 

235 

240 

247 

228 

256 

238 

247 

220 

284 
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3.25% 

3.01% 

0.24% 
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2.38% 
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2.26% 
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0.48% 

0.02% 

0.46% 

0.55% 

0.64% 

0.57% 

0.46% 

0.30% 

0.49% 
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0.28% 
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0.18% 
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TOT NEWPORT 
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20.28% 

19.65% 

0.63% 

19.74% 

19.86% 

20.06% 

21.05% 

21,54% 

20.14% 

21.78% 

20.97% 

23.72% 

20.16% 

20.44% 

22.16% 

20.99% 

19.68% 

19.11% 

0.58% 

19.19% 

19.32% 

19.45% 

20.34% 

20.80% 

18.97% 

21.25% 

20.20% 

23.04% 

19.23% 

16.85% 

21,52% 

20.45% 

0.59% 

0.54% 

0.05% 

O.SS% 

0.54% 

0.61% 

0.70% 

0.74% 

1.17% 

0.54% 

0.77% 

0.68% 

0.93% 

0.59% 

0.64% 

0.54% 

tot KOOL 

3.98% 

3.69% 

0.29% 

4.46% 

3.96% 

3.98% 

3.93% 

3.10% 

4.22% 

3.04% 

3.20% 

2.71% 

3.58% 

3.07% 

3.94% 

3.97% 

KOOL BOX 

2.70% 

2.52% 

0.18% 

2.77% 

2.99% 

2.94% 

2.59% 

1.51% 

2.31% 

1.67% 

1.61% 

1.30% 

1.62% 

1,61% 

2.64% 

2-87% 

KOOL SP 

1.28% 

1.18% 

0.10% 

1.69% 

0.98% 

1.03% 

1.34% 

1.59% 

1.91% 

1.37% 

1.60% 

1.41% 

1.96% 

1.45% 

1.30% 

1.10% 

TOT MOONLIGHT 
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0.04% 
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